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STATISTICAL 


हरियाणा सरकार 
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग 
श्रमिक वर्ग का मई , 2017 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक 

दिनांक 13 जुलाई, 2017 
पी ० ओ ० बी ० नं ० 1165.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छ: चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी, 
हिसार, सोनीपत, सूरजपुर -पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के मई, 2017 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं । इन 
सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं / सेवाओं के 
उपभोक्ता ( खुदरा) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय – व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है । 

इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं / सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया 


2 . 


रवीन्द्र सिंह मल्हान , 
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग , 

हरियाणा । 
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HARYANA GOVERNMENT 


ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT 


Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month ofMay , 2017 


The 13th July , 2017 


POB No. 1165. — In the statement given below group -wise index numbers are given for six selected centres 
viz ; Bhiwani, Hisar, Sonipat , Surajpur-Pinjore , Bahadurgarh and Panipat for the month ofMay , 2017. These indices 
aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered 
in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income - Expenditure Survey conducted in 
1981-82. 


2 . For compilation of these indices the weekly retail prices ofmore than 140 commodities/ services are taken into 
account . 


On ( Base Year 1982 = 100 ) 


वर्ग 


भिवानी 


हिसार | सोनीपत 


क्र ० 
नं ० 


सूरजपुर 
पिंजौर 


बहादुरगढ़ | पानीपत 
Bahadurgarh Panipat 


Item 


Bhiwani 


Hisar 


Sonipat 


| Sr. No. 


Surajpur 
Pinjore 


1 . 


खादय 


1059 


1161 


1180 


1227 


1132 


1155 


Food 


1628 


1372 


1784 


1587 


1826 


1603 


2 . पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ 

| Pan, Bidi, Tobacco & Intoxicants 
3. ईंधन तथा रोशनी 

Fuel & Light 


1143 


1162 


1223 


1125 


1060 


1106 


4 . 


मकान किराया 


1514 


1629 


1511 


1581 


1756 


1462 


House Rent 


577 


536 


546 


508 


507 


587 


5. कपड़े, बिस्तर व जूते 

Clothing, Bedding & Footwear 
6. विविध 


825 


914 


752 


852 


899 


749 


Miscellaneous 


1078 


1082 


1078 


1078 


1077 


1085 


7 . सामान्य सूचकांक 

General Index 
8. अनुमानित सामान्य सूचकांक ( आधार 1972-73 = 100 ) 

Estimated General Index (Base 1972-73 = 100 ) 


2393 


2294 


2393 


2404 


N.A. 


N.A. 


N.A.means not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73 . 


RAVINDRA SINGH MALHAN , 

Director, 
Economic and Statistical Analysis Department, 

Haryana. 
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हरियाणा सरकार 

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग 
श्रमिक वर्ग का जून , 2017 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक 

दिनांक 16 अगस्त, 2017 
पी ० ओ ० बी ० नं ० 1167.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छ: चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी, 
हिसार, सोनीपत, सूरजपुर -पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के जून, 2017 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं । इन 
सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं / सेवाओं के 
उपभोक्ता ( खुदरा ) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय – व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है । 

इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं / सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है । 


2 . 


रवीन्द्र सिंह मल्हान, 
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग , 

हरियाणा । 


HARYANA GOVERNMENT 
ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT 


Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month of June, 2017 

The 16th August , 2017 
POB No. 1167. — In the statement given below group -wise index numbers are given for six selected centres 
viz ; Bhiwani, Hisar, Sonipat, Surajpur-Pinjore, Bahadurgarh and Panipat for the month of June, 2017. These indices 
aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer ( retail) prices of goods and services that entered 
in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income - Expenditure Survey conducted in 
1981-82 . 
2 . For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into 
account. 

On ( Base Year 1982 = 100 ) 


क्र ० 

नं ० 
| Sr. No. 


वर्ग 
Item 


भिवानी 
Bhiwani 


हिसार | सोनीपत 
Hisar Sonipat 


बहादुरगढ़ पानीपत 


Bahadurgarh Panipat 


सूरजपुर 
पिंजौर 
Surajpur 
Pinjore 
1237 


1069 


1176 


1187 


1143 


1169 


1628 


1372 


1794 


1613 


1826 


1603 


1143 


1162 


1224 


1125 


1060 


1106 


1514 


1629 


1511 


1581 


1756 


1462 


1. खाद्य 

Food 
2 . पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ 

Pan , Bidi, Tobacco & Intoxicants 
3. ईंधन तथा रोशनी 

Fuel & Light 
4 . 

मकान किराया 

House Rent 
5. कपड़े, बिस्तर व जूते 

| Clothing, Bedding & Footwear 
6. विविध 

Miscellaneous 
7 . सामान्य सूचकांक 

General Index 
8. अनुमानित सामान्य सूचकांक ( आधार 1972-73 = 100 ) 

Estimated General Index (Base 1972-73 = 100 ) 


577 


536 


546 


510 


507 


587 


825 


914 


763 


855 


913 


749 


1084 


1089 


1084 


1084 


1084 


1092 


2406 


2309 


2406 


2417 


N.A. 


N.A. 


N.A.means not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73. 


RAVINDRA SINGH MALHAN , 

Director, 
Economic and Statistical Analysis Department, 

Haryana. 
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HARYANA GOVERNMENT 


ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT 


Notification 


The 21st August, 2017 


DESA ( P )-2017/21699. — In pursuance of Haryana Government Notification No. 7546-3 -LAB -78 /25638 dated 
the 4th September, 1970 and No. 3781-3-lab -72 dated the 2nd June, 1972 appointing me as Competent Authority to 
ascertain from time to time the cost of living Index Numbers and in exercise of powers conferred by clause ( d ) of 
Section 2 of the Minimum Wages Act , 1948. I hereby declare the cost of living Index Numbers from January , 2017 to 
June, 2017 in respect of Bhiwani, Hisar , Sonipat, Surajpur -Pinjore , Bahadurgarh , Panipat, Yamunanagar and 
Faridabad Towns and for Haryana State as under: 


WORKING CLASS COST OF LIVING CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HARYANA 


Bhiwani 


Hisar 


Sonipat 


B /garh 


Panipat 


Haryana 


F /bad @ 


Month / 
2017 
January 


February 


March 


1066 
(2367) 
1066 
(2367) 
1069 
(2373 ) 
1075 
(2387) 
1078 
(2393 ) 
1084 
( 2406 ) 
1073 
(2382 ) 


1069 
(2266 ) 
1069 
(2266 ) 
1073 
( 2275) 
1078 
( 2285 ) 
1082 
( 2294 ) 
1089 
(2309 ) 
1077 
(2283 ) 


April 


Surajpur 
Pinjore 
1066 
(2377) 
1066 
(2377) 
1069 
(2384 ) 
1075 
(2397 ) 
1078 
(2404 ) 
1084 
(2417 ) 
1073 
(2393) 


1066 
(2367) 
1067 
(2369) 
1070 
( 2375 ) 
1075 
(2387 ) 
1078 
( 2393 ) 
1084 
( 2406 ) 
1073 
(2383) 


1062 
(N / A ) 
1063 
( N / A ) 
1067 
( N / A ) 
1073 
( N / A ) 
1077 
(N / A ) 
1084 
(N / A ) 
1071 
(N / A ) 


1072 
(N / A ) 
1073 
(N / A ) 
1076 
(N / A ) 
1082 
( N / A ) 
1085 
( N / A ) 
1092 
(N / A ) 
1080 
( N / A ) 


Yamuna 
Nagar @ 
268 
(1163) 
267 
(1159 ) 
269 
(1167 ) 
271 
(1176 ) 
271 
( 1176 ) 
272 
(1180 ) 
270 
(1170 ) 


1067 
(2305 ) 
1067 
( 2305 ) 
1070 
(2311 ) 
1076 
(2324 ) 
1079 
(2331 ) 
1086 
(2346 ) 
1074 
(2320 ) 


247 
(1183) 
247 
(1183) 
251 
(1202 ) 
252 
(1207) 
257 
( 1231) 
258 
(1236 ) 
252 
( 1207) 


May 


June 


Average 


Notes :- 1. Figures in brackets except Yamunanagar and Faridabad Centres are the estimated General Index Numbers 

with base 1972-73 = 100 . 
2. Bahadurgarh and Panipat centers (Consumer Price ) were not covered during base year 1972-73 = 100 . 
3. @ these indices are furnished by Labour Bureau (Government of India ) with base year 2001 = 100 . 

Figures in brackets of Yamunanagar and Faridabad Centres relates to the base year 1982 = 100 . 


RAVINDRA SINGH MALHAN , 

Director , 
Department of Economic & Statistical Analysis, 

Haryana . 
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हरियाणा सरकार 

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग 
श्रमिक वर्ग का जुलाई, 2017 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक 

दिनांक 13 सितम्बर, 2017 
पी ० ओ ० बी ० नं ० 1169.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छ: चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी , 
हिसार, सोनीपत, सूरजपुर -पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के जुलाई, 2017 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं । इन 
सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं / सेवाओं के 
उपभोक्ता ( खुदरा ) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय – व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है । 

इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं / सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है । 


2 . 


रवीन्द्र सिंह मल्हान, 
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग , 

हरियाणा । 


HARYANA GOVERNMENT 
ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT 
Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month of July , 2017 

The 13th September, 2017 
POB No. 1169. — In the statement given below group -wise index numbers are given for six selected centres 
viz ; Bhiwani, Hisar, Sonipat, Surajpur-Pinjore , Bahadurgarh and Panipat for the month of July, 2017. These indices 
aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered 
in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income - Expenditure Survey conducted in 
1981-82 . 
2 . For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities /services are taken into 
account. 

On( Base Year 1982 = 100 ) 


क्र ० 

नं ० 
| Sr. No. 


वर्ग 
Item 


भिवानी 
Bhiwani 


हिसार | सोनीपत 
Hisar Sonipat 


बहादुरगढ़ पानीपत 


Bahadurgarh Panipat 


सूरजपुर 
पिंजौर 
Surajpur 
Pinjore 
1258 


1088 


1200 


1202 


1172 


1194 


1628 


1372 


1976 


1794 


1826 


1603 


1172 


1162 


1224 


1125 


1060 


1106 


1551 


1668 


1548 


1623 


1797 


1497 


1. खाद्य 

Food 
2 . पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ 

Pan , Bidi, Tobacco & Intoxicants 
3. ईंधन तथा रोशनी 

Fuel & Light 
4 . 

मकान किराया 

House Rent 
5. कपड़े, बिस्तर व जूते 

| Clothing, Bedding & Footwear 
6. विविध 

Miscellaneous 
7 . सामान्य सूचकांक 

General Index 
8. अनुमानित सामान्य सूचकांक ( आधार 1972-73 = 100 ) 

Estimated General Index (Base 1972-73 = 100 ) 


577 


536 


546 


510 


507 


588 


835 


914 


769 


855 


913 


756 


1103 


1106 


1101 


1101 


1103 


1111 


2449 


2345 


2444 


2455 


N.A. 


N.A. 


N.A.means not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73. 


RAVINDRA SINGH MALHAN , 

Director, 
Economic and Statistical Analysis Department, 

Haryana. 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


Hisar 


21.0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


1.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


9.0 


0 


Oo 


O 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


0 


O 


O 


0 


4.0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


12.0 


2.0 


oo 


Oo 


oo 


olo 


Oo 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


10.0 


10.0 
10.0 


Rohtak 


0 


0 
0 
0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


48.0 


10.0 


0 


22.0 


Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


olo 


o 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 
Farukhnagar 
Sohna 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


9.0 


14.0 


31.0 
2.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


4.0 


3.0 


Oo 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


4.0 


0 


32.0 


Gurgaon 
Pataudi 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25.0 


10.0 


3.0 


o 


5.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


41.0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


25.0 


21.0 


0 


5.0 


Nuh 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


25.0 


20.0 


8.0 


9.0 


22.0 
19.0 
6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


Firozpurzirka 
Punhana 


3.0 


0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


8.0 


ooooo 


OOOOO 


0 


12.0 


10.0 


Total 


0 


Ooo 


0 


0 


ܘ|ܘ|ܘ 


0 


0 


ololo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 


O 


Fatehabad 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


o 


4.0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


2.0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


OOO 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


23.0 


3.0 


0 


3.0 
7.0 


Olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


10.0 


5.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


2.0 


7.0 


18.0 


20.0 
27.0 
70.0 
75.0 


Beri 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


13.0 


0 


OoOOO 


15.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


12.0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


o 


O 


O 


Assandh 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


23.0 


0 


4.0 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


13.0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Karnal 
Observatory 
Total 


0 


o 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 
Panipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


2.0 


0 


12.0 


0 


0 


0 


5.0 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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for the month of June , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of June, 
2017 


Normal Heaviest Total 
rainfall rainfall rainfall 
for the during from 
month of the 1/6/17 
June, month 

to 
2017 of June, 30/6/17 

2017 


Normal 
rainfall 
from 
1/6/17 


to 
30/6/17 


27.0 


17.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


60.0 


6.0 


0 


10 


2.3 


147.0 


29.0 


60.0 


147.0 


29.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


3.0 


NA 


NA 


NA 


41.5 


41.5 
27.5 


15.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


7.0 


5.0 


0 


9 


2.0 


59.0 


15.0 


59.0 


27.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19 


7.3 


206.0 


98.0 


75.0 


206.0 


98.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.5 


2.4 


103.0 


32.7 


37.5 


103.0 


32.7 


20.0 


35.0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


17.0 


3.0 


0 


10 


ΝΑ 


114.0 


NA 


35.0 


114.0 


NA 


20.0 


45.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


49.0 


6.0 


0 


10 


2.9 


220.0 


41.5 


49.0 


220.0 


41.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20 


2.9 


334.0 


41.5 


84.0 


334.0 


41.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.9 


167.0 


41.5 


42.0 


167.0 


41.5 


7.0 


13.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


76.0 


12.0 


0 


9 


2.1 


178.0 


35.9 


76.0 


178.0 


35.9 


4.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


4.0 


0 


9 


1.7 


45.0 


33.6 


15.0 


45.0 


33.6 


4.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


28.0 


6.0 


0 


8 


3.4 


83.0 


51.2 


32.0 


83.0 


51.2 


4.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


9.0 


0 


9 


1.3 


76.0 


15.7 


25.0 


76.0 


15.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


35 


8.5 


382.0 


136.4 


148.0 


382.0 


136.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.75 


2.1 


95.5 


34.1 


37.0 


95.5 


34.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


56.0 


75.0 


0 


7 


2.2 


229.0 


37.8 


75.0 


229.0 


37.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


83.0 


59.0 


0 


8 


2.4 


244.0 


44.7 


83.0 


244.0 


44.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


9.0 


5.0 


0 


6 


2.7 


60.0 


47.3 


19.0 


60.0 


47.3 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


30.0 


35.0 


0 


8 


1.2 


75.0 


22.3 


35.0 


78.0 


22.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


29 


8.5 


611.0 


152.1 


2121.0 


611.0 


152.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.25 


2.1 


152.75 


38.0 


53.0 


152.75 


38.0 


17.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.0 


0 


0 


6 


2.3 


45.0 


29.7 


19.0 


45.0 


29.7 


10.0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


21.0 


0 


1.5 


52.0 


26.3 


21.0 


52.0 


26.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


13 


3.8 


97.0 


56.0 


40.0 


97.0 


56.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.5 


1.9 


48.5 


28.0 


20.0 


48.5 


28.0 


53.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


41.0 


2.0 


0 


8 


NA 


155.0 


NA 


53.0 


155.0 


NA 


12.0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


142.0 


0 


10 


2.6 


135.0 


37.0 


36.0 


135.0 


37.0 


5.0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


36.0 
62.0 
50.0 


15.0 


0 


11 


1.7 


169.0 


31.5 


169.0 


31.5 


62.0 
107.0 


18.0 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


107.0 


0 


9 


1.3 


303.0 


19.8 


303.0 


19.8 


16.0 


28.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


55.0 


103.0 


0 


9 


1.3 


307.0 


27.4 


103.0 


307.0 


27.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


47 


6.9 


1069.0 


115.7 


361.0 


1069.0 


115.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.4 


1.7 


213.8 


28.9 


72.2 


213.8 


28.9 


27.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


66.0 


30.0 


0 


8 


NA 


160.0 


NA 


66.0 


160.0 


NA 


1.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


105.0 


23.0 


45.0 


0 


8 


3.4 


208.0 


60.6 


105.0 


208.0 


60.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


2.6 


NA 


48.3 


NA 


NA 


48.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16 


6.0 


368.0 


108.9 


171.0 


368.0 


108.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


3.0 


184.0 


54.5 


85.5 


184.0 


54.5 


7.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


50.0 


35.0 


22.0 


0 


10 


2.7 


156.0 


47.9 


50.0 


156.0 


47.9 
47.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.7 


156.0 


47.9 


50.0 


156.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.7 


156.0 


47.9 


50.0 


156.0 


47.9 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


Y /NAGAR 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


59.0 


24.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


68.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


26.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


3.0 


10 


9.0 


25.0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


30.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


23.0 


3.0 


10 


0 


24.0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


25.0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


11.0 


4.0 


1.0 


0 


38.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


15.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0 


0 


13.0 


10.0 


0 


45.0 


1.0 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


0 


10.0 


12.0 


0 


4.0 


6.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


19.0 


4.0 


0 


17.0 


0 


6.0 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


6.0 


4.0 


3.0 


1.0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


2.0 


8.0 


2.0 


150 


19.0 


3.0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


13.0 


9.0 


7.0 


12.0 


16.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


28.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


6.0 


0 


0 


1.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


13.0 


2.0 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


54.0 


6.0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


52.0 


16.0 


6.0 


Loharu 


18.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


40.0 


10.0 


0 


12.0 


0 


Bawani Khera 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


0 


0 


10 


Siwani 


10.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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for the month of June , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


31st 


no. of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of June, 2017 the month of during the 
June, 2017 month of 

June, 2017 


Total rainfall Normal 
from 1/6/17 rainfall 
to 30/6/17 from 1/6/17 

to 30/6/17 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


27.0 42.0 168.0 5.0 


0 


7 


4.2 


232.0 


90.3 


68.0 


232.0 


90.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.8 


0 


124.2 


0 


0 


124.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


9.0 


232.0 


214.5 


68.0 


232.0 


214.5 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


4.5 


232.0 


104.3 


68.0 


232.0 


104.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


1.0 


21.0 4.0 


0 


6 


3.6 


75.0 


72.9 


21.0 


75.0 


72.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


NA 


4.5 


ΝΑ 


96.6 


ΝΑ 


NA 


96.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


46.0 56.0 73.00 


0 


5 


4.7 


258.0 


93.1 


73.0 


258.0 


93.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11 


12.8 


333.0 


262.6 


74.0 


333.0 


262.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.5 


4.3 


166.5 


87.5 


47.0 


166.5 


87.5 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


84.0 12.0 5.0 


0 


11 


2.2 


199.0 


39.8 


84.0 


199.0 


39.8 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


20.0 15.0 17.0 


9 


NA 


126.0 


NA 


30.0 


126.0 


ΝΑ 


6.0 0 
14.00 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


56.0 


0 


2.0 


0 


8 


1.9 


158.0 


34.7 


56.0 


158.0 


34.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


28 


4.1 


483.0 


74.5 


17.0 


483.0 


74.5 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.3 


2.0 


161.0 


37.3 


56.6 


161.0 


37.3 


5.0 


8.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


25.0 10.0 


0 


11 


2.6 


118.0 


38.9 


45.0 


118.0 


38.9 


0 


0 


22.0 


0 


0 


0 


0 


0 


52.0 51.0 2.0 


0 


10 


2.7 


184.0 


43.2 


52.0 


184.0 


43.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


21 


5.3 


302.0 


82.1 


97.0 


302.0 


82.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.5 


2.6 


151.0 


41.0 


48.5 


151.0 


41.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


6.0 


8.0 


30.0 


0 


10 


1.6 


104.0 


31.3 


30.0 


104.0 


31.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


25.0 7.0 


5.0 


0 


9 


1.4 


58.0 


28.1 


25.0 


58.0 


28.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 23.0 16.0 


0 


10 


2.3 


105.0 


41.8 


23.0 


105.0 


41.8 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


11.0 115.09.0 


15.0 


0 


10 


1.8 


208.0 


37.7 


115.0 


208.0 


37.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


39 


7.1 


475.0 


138.9 


193.0 


475.0 


138.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.75 


1.8 


118.75 


34.7 


48.25 


118.75 


34.7 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


9.0 


4.0 


1.0 


0 


4 


4.1 


25.0 


95.6 


11.0 


25.0 


95.6 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.1 


25.0 


95.6 


11.0 


25.0 


95.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.1 


25.0 


95.6 


11.0 


25.0 


95.6 


16.0 6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


16.0 4.0 


0 


10 


2.6 


84.0 


40.4 


28.0 


84.0 


40.4 


52.0 33.00 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


41.0 22.0 


0 


10 


2.4 


180.0 


42.3 


52.0 


180.0 


42.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20 


5.0 


264.0 


82.7 


80.0 


264.0 


82.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.5 


132.0 


41.4 


40.0 


132.0 


41.4 


8.0 


28.00 


0 


0 


0 


10 


0 


24.0 0 


0 


0 


7 


2.1 


142.0 


29.1 


54.0 


142.0 


29.1 


4.0 


3.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


18.0 


12.0 1.0 


0 


8 


2.3 


112.0 


39.9 


52.0 


112.0 


39.9 


5.0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


10.0 


0 


8 


1.4 


56.0 


23.5 


4.0 


56.0 


23.5 


10.0 10.0 10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


NA 


42.0 


15.0 


12.0 


42.0 


15.0 


JO 
JO 


10 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


5 


1.2 


48.0 


23.8 


13.0 


48.0 


23.8 


13.0 10.00 
0 0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


32 


7.0 


400.0 


131.3 


1714.0 


400.0 


131.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.4 


1.4 


80.0 


26.3 


34.2 


80.0 


26.3 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


0 


10 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


7.0 


10.0 


0 


0 


10 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.0 


0 


0 


3.0 


10 


0 


0 


0 


8.0 


4.0 


0 


0 


12.0 
0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


8.0 


0 


0 


2.0 


10 


0 


0 


0 


7.0 


10.0 


10 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


19.0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20.0 


35.0 


0 


0 


17.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.0 


3.0 


0 


5.0 


Faridabad 
Ballabgarh 
Total 


21.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


23.0 


5.0 


10 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PALWAL 


Palwal 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


18.0 


7.0 


10 


36.0 


6.0 


0 


0 


0 


10 


0 


4.0 


0 


0 


2.0 


0 


10 


0 


0 


0 


2.0 


5.0 


0 


2.0 


Hassanpur 
Hodal 


18.00 


0 


0 


0 


0 


5.0 


6.0 


0 


3.0 


0 


10 


0 


0 


0 


15.0 


2.0 


25.0 


4.0 


Hathin 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


3.0 


1.0 


2.0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month of June , 2017 . 


Normal 


no . of 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st No. 

of 
rainy 
days 


rainy 
days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for themonth rainfall for rainfall 
of June, 2017 the month during the 
of June, 2017 month of 

June, 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/6/17 

from 
to 30/6/17 1/6/17 

to 30/6/17 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 84.0 15.0 0 


5 


ΝΑ 


141.0 


ΝΑ 


84.0 


141.0 


NA 


24.0 0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


66.0 60.0 6.0 


0 


8 


3.3 


180.0 


62.2 


66.0 


180.0 


62.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


13 


3.3 


321.0 


62.2 


150.0 


321.0 


62.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.5 


3.3 


160.5 


62.2 


75.0 


160.5 


62.2 


24.0 19.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


55.0 21.00 


10 


2.6 


161.0 


56.1 


55.0 


161.0 


56.1 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


29.0 20.0 0 


6 


2.1 


84.0 


45.7 


29.0 


84.0 


45.7 


15.0 0 0 
14.0 12.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


43.00 


0 


9 


NA 


110.0 


NA 


43.0 


110.0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


25 


355.0 


101.8 


127.0 


355.0 


101.8 


4.7 
2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.1 


118.3 


50.9 


42.3 


118.3 


50.9 


6.0 


32.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


8 


1.6 


78.0 


18.7 


32.0 


78.0 


18.7 


8.0 


10.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


36.0 32.0 0 


8 


NA 


167.0 


NA 


36.0 


167.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16 


1.6 


245.0 


18.7 


68.0 


245.0 


18.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


1.6 


122.5 


18.7 


34.0 


122.5 


18.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


42.0 2.0 


0 


9 


NA 


93.0 


ΝΑ 


42.0 


93.0 


NA 


4.0 5.0 10 
10.0 5.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


42.0 2.0 


10 


9 


3.0 


119.0 


52.8 


42.0 


119.0 


52.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


18 


3.0 


212.0 


52.8 


84.0 


212.0 


52.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9 


3.0 


106.0 


52.8 


42.0 


106.0 


52.8 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 2.0 


0 


9 


2.7 


109.0 


40.4 


36.0 


109.0 


40.4 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.00 


0 


8 


0.9 


35.0 


14.3 


12.0 


35.0 


14.3 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 38.00 


0 


11 


ΝΑ 


132.0 


NA 


38.0 


132.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


32.0 3.0 


0 


9 


1.7 


57.0 


35.9 


32.0 


57.0 


35.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


37 


5.3 


333.0 


90.6 


118.0 


333.0 


90.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


9.25 


1.8 


83.25 


30.2 


29.5 


83.25 


30.2 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of June, 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 


Ambala 


10 . 


Jind 


11. 


M / garh 


Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition , Fodder supply & public health remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was above normal rain .General condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition and public health was very good . 
There was above normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
There was above normal rainfall duting the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of June, 2017. 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above / Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


103.0 


32.7 


Above normal 


9.5 


2 . 


Rohtak 


167.0 


41.5 


Above normal 


10 


3 . 


95.5 


34.1 


Above normal 


8.75 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


48.5 


28.0 


Above normal 


6.5 


5 . 


Jhajjar 


213.8 


28.9 


Above normal 


9.4 


6 . 


Karnal 


184.0 


54.5 


Above normal 


8 


7 . 


156.0 


47.9 


Above normal 


10 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


232.0 


104.3 


Above normal 


7 


9 . 


Ambala 


166.5 


87.5 


Above normal 


5.5 


10 . 


Jind 


161.0 


37.3 


Above normal 


9.3 


11. M / garh 


151.0 


41.0 


Above normal 


10.5 


12 . 


Rewari 


118.75 


34.7 


Above normal 


9.75 


13 . 


Panchkula 


25.0 


95.6 


Below normal 


4 


14 . 


132.0 


41.4 


Above normal 


10 


Sonipat 
Bhiwani 


15 . 


80.0 


26.3 


6.4 


Above normal 
Above normal 


16 . 


K /kshetra 


160.5 


62.2 


6.5 


17 . 


Kaithal 


118.3 


50.9 


Above normal 


8.1 


18 . 


Sirsa 


122.5 


18.7 


Above normal 


8 


19 . 


Faridabad 


106.0 


52.8 


Above normal 


9 


20 . 


Mewat 


152.75 


38.0 


Above normal 


7.25 


21. 


Palwal 


83.25 


30.2 


Above normal 


9.25 


(Sd.)... , 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records , Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


Hisar 


5.0 


0 


0 


19.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


OO 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


2.0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


Rohtak 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


18.0 


0 


0 


10.0 


OOO 


Oo 


Total 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


OooOooo 


5.0 


4.0 


23.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


OO 


Oo 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 
Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


85.0 
30.0 


2.0 
2.0 


OOO 


12.0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


OOOO 


OOOO 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


51.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


14.0 


0 


0 


Nuh 


O 


o 


22.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


33.0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


42.0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


44.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


28.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


Oo 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


ololo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


6.0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Tohana 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


OOO 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


35.5 


44.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20.2 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


2.2 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


7.6 


0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


0 


Oo 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.4 
58.0 
70.0 
75.0 


oooo 


Beri 


58.0 


0 


0 


0 


ooooooo 


0 


0 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


48.0 


0 


0 


Ooo 


Ooo 


0 


0 


0 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
KARNAL 


O 


O 


O 


Assandh 


61.0 


0 


0 


O 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


O 


Karnal 


20.0 


0 


0 


ooo 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


3.0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 
Panipat 


45.0 


15.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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for the month of July , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


Normal 


No. 
of 
rainy 


no . of 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of July , 
2017 


rainy 
days 


Normal 
rainfall 
from 
1/7/17 


Normal Heaviest Total 
rainfall rainfall rainfall 
for the during from 
month of the 1/7/17 
July , month 

to 
2017 of July, 

31/7/17 
2017 


days 


to 
31/7/17 


32.0 


16.0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


5.9 


73.0 


119.5 


32.0 


73.0 


119.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


6.8 


NA 


133.3 


NA 


NA 


133.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


6.0 


7.0 


112.6 


4.0 


7.0 


112.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


18.7 


80.0 


365.4 


36.0 


80.0 


365.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


6.2 


40.0 


121.8 


18.0 


40.0 


121.8 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


NA 


20.0 


ΝΑ 


8.0 


20.0 


NA 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


7 


8.5 


57.0 


195.7 


18.0 


57.0 


195.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11 


8.5 


77.0 


195.7 


26.0 


77.0 


195.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.5 


8.5 


38.5 


195.7 


13.0 


38.5 


195.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


6.4 


32.0 


133.3 


23.0 


32.0 


133.3 


18.0 


0 


0 


0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


6 


7.9 


110.0 


195.4 


85.0 


110.0 


195.4 


2.0 


0 


0 


0 


4.0 


14.0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


8 


8.7 


67.0 


183.3 


30.0 


67.0 


183.3 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


7.0 


18.0 


193.5 


18.0 


193.5 


16.0 
154.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19 


30.0 


227.0 


705.6 


227.0 


705.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.5 


7.5 


56.7 


176.4 


38.5 


56.7 


176.4 


0 


0 


0 


6.0 


21.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


6.7 


95.0 


156.3 


51.0 


95.0 


156.3 


17.0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


9.1 


91.0 


195.4 


33.0 


91.0 


195.4 


0 


0 


7.0 


3.0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


9.3 


85.0 


205.9 


42.0 


85.0 


205.9 


13.0 


0 


15.0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


7 


6.1 


103 


139.1 


44.0 


103 


139.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


24 


31.2 


374 


696.7 


170 


374 


696.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


7.8 


93.5 


174.2 


42.5 


93.5 


174.2 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


5.5 


32.0 


107.3 


14.0 


32.0 


107.3 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


12.0 


0 


4.0 


0 


5 


5.0 


24.0 


107.6 


12.0 


24.0 


107.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


10.5 


56.0 


214.9 


26.0 


56.0 


214.9 
107.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


5.3 


28.0 


107.5 


13.0 


28.0 


4.6 


0 


0 


1.2 


1.2 


4.4 


12.0 


0 


0 


13.0 


0 


4.0 


11 


ΝΑ 


142.5 


NA 


44.4 


142.5 


NA 


5.0 


0.5 


0 


2.0 


0.2 


1.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


11 


8.2 


35.5 


180.6 


12.4 


35.5 


180.6 


15.0 


18.0 


8.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


4.3 


108.0 


96.6 


56 . 


108.0 


96.6 


0 


0 


0 


5.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


7 


5.4 


166.0 


116.7 


70 


166.0 


116.7 


0 


0 


0 


5.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


5.5 


162.0 


140.2 


75 


162.0 


140.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


42 


23.4 


614 


534.1 


257.8 


614 


534.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.4 


5.8 


122.8 


133.5 


51.5 


122.8 


133.5 


0 


0 


0 


0 


5.0 


26.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


NA 


98.0 


NA 


61 


98.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


9.0 


49.0 


216.0 


20 


49.0 


216.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


8.1 


NA 


196.8 


NA 


NA 


196.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12 


17.1 


147 


412.8 


81 


147 


412.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


8.5 


73.5 


206.4 


40.5 


73.5 


206.4 


3.0 


0 


0 


0 


5.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


8.0 


8.1 


108.0 


184.6 


45.0 


108.0 


184.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


8.1 


108.0 


184.6 


45.0 


108.0 


184.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


8.1 


108.0 


184.6 


45.0 


108.0 


184.6 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


6.0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


14.0 


5.0 


145.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


5.0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


63.0 


0 


10 


0 


0 


0 


45.0 


6.0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


10 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


10 


0 


13.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


5.0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


2.0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


10 


0 


0 


0 


4.0 


5.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


17.0 


0 


90.0 0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


12.0 


0 


30.0 10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


10 


2.0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


18.0 


4.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


24.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


3.0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


8.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


30.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


Jatusana 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


3.0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


1.0 


5.0 


12.0 


0 


0 


2.0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


1.0 


0 


6.0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.0 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


6.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


28.0 


56.0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


13.0 


0 


0 


0 


10 


0 


3.0 


0 


34.0 
12.0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


4.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Bawani Khera 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.0 


24.0 


Siwani 


4.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


8.0 


10.0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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for the month of July , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd |24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


no. of 


31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of July ,2017 the month of during the 
July, 2017 month of 

July , 2017 


Total rainfall Normal 
from1/ 7 /17 rainfall 
to 31/7/17 from1/ 7 / 17 

to 31/7/17 


7.0 


0 


0 


10 


4.0 


2.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


24.0 10 


10.8 


221.0 


235.6 


145.0 


221.0 


235.6 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.9 


0 


358.2 


0 


0 


358.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


22.7 


221.0 


611.8 


145.0 


221.0 


611.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


11.4 


221.0 


305.9 


145.0 


221.0 


305.9 


0 


0 


16.00 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


5.0 


7 


10.0 


65.0 


268.5 


21.0 


65.0 


268.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


11.0 


NA 


308.8 


ΝΑ 


NA 


308.8 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


1.0 


42.0 


8 


11.8 


173.0 


305.4 


63.0 


173.0 


305.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15 


32.8 


238.0 


882.7 


84.0 


238.0 


882.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.5 


10.9 


119.0 


294.2 


42.0 


119.0 


294.2 


2.0 


0 


0 


12.0 24.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


27.0 17 


6.9 


86.0 


161.7 


27.0 


86.0 


161.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


17.0 3 


ΝΑ 


31.0 


NA 


17.0 


31.0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


3.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25.0 6 


6.2 


48.0 


147.2 


25.0 


148.0 


147.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


16 


13.1 


165.0 


308.9 


69.0 


165.0 


308.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


6.6 


55.0 


154.5 


34.5 


55.0 


154.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


7.5 


109.0 


141.6 


90.0 


109.0 


141.6 


0 


0 


0 


0 


0 


08 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


5 


7.3 


62.0 


155.5 


30.0 


62.0 


155.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


14.8 


171.0 


297.1 


120.0 


171.0 


297.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


7.4 


85.5 


148.6 


60.0 


85.5 


148.6 


1.0 


12.0 3.0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


87.0 18 


7.1 


159.0 


133.7 


87.0 


159.0 


133.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25.0 5 


5.1 


37.0 


123.2 


25.0 


37.0 


123.2 


3.0 
4.0 


0 


0 


1.0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


22.0 7 


8.6 


79.0 


194.3 


30.0 


79.0 


194.3 


2.0 


0 


9.0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


62.0 14 


5.2 


78.0 


126.9 


62.0 


78.0 


126.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


24 


26.0 


353 


578.1 


204 


353 


578.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


6.5 


88.5 


144.5 


51.0 


88.5 


144.5 


0 


0 


7.0 


10 


12.0 17.0 


0 


0 


23.00 


0 


4.0 


11 


11.9 


83.0 


327.6 


23.0 


83.0 


327.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


11 


11.9 


83.0 


327.6 


23.0 


83.0 


327.6 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


11 


11.9 


83.0 


327.6 


23.0 


83.0 


327.6 


6.0 


1.0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10.09 


8.0 


35.0 


175.2 


10.0 


35.0 


175.2 


25.0 10 


0 


0 


20.00 


0 


0 


0 


4.0 


0 


70.0 8 


8.2 


128.0 


224.9 


70.0 


128.0 


224.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


17 


16.2 


163.0 


400.1 


80.0 


163.0 


400.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.5 


8.1 


81.5 


200.0 


40.0 


81.5 


200.0 


0 


47.0 10 


10.0 10.00 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


8 


6.3 


165.0 


135.1 


56.0 


165.0 


135.1 


0 


10.0 0 


10 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


7 


7.3 


71.0 


161.6 


34.0 


71.0 


161.6 


0 


8.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


5.5 


30.0 


128.5 


12.0 


30.0 


128.5 


0 


18.00 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


ΝΑ 


59.0 


NA 


24.0 


59.0 


ΝΑ 


0 


45.0 10 


0 


3.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


6 


4.2 


76.0 


109.1 


45.0 


76.0 


109.1 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


31 


23.3 


401.0 


534.3 


171.0 


401.0 


534.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.2 


5.8 


80.2 


133.6 


34.2. 


80.2 


133.6 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


8.0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


5.0 


0 


0 


0 


2.0 


10 


0 


0 


0 


0 


6.0 


9.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


19.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


4.0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


33.0 


0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


34.0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


56.0 


21.0 


26.0 


0 


0 


0 


13.0 


0 


0 


0 


0 


30.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


46.0 


1.0 


2.0 


10 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PALWAL 


Palwal 


47.0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


15.0 


0 


8.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


21.0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


8.0 


6.0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month of July , 2017 . 


no . of 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
of July , 2017 the month 

of July , 
2017 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
July , 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/7/17 from 
to 31/7/17 1/7/17 

to 31/7/17 


0 


0 


0 


0 


17.00 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


5 


ΝΑ 


39.0 


ΝΑ 


17.0 


39.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


22.0 


7 


9.3 


58.0 


207.0 


22.0 


58.0 


207.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12 


9.3 


97.0 


207.0 


39.0 


97.0 


207.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


9.3 


48.5 


207.0 


19.5 


48.5 


207.0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


4 


7.0 


31.0 


160.7 


19.0 


31 


160.7 


0 


0 


0 


0 


14.00 


0 


0 


0 


0 


20.00 


6 


6.6 


82.0 


154.1 


33.0 


82 


154.1 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


2.0 


0 


0 


0 


2.0 


1.0 


8 


4.7 


29.0 


112.7 


10.0 


29 


112.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18 


18.3 


142.0 


427.5 


62.0 


142 


427.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


6.1 


47.3 


142.5 


20.6 


47.3 


142.5 


6.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.6 


15.0 


96.5 


6.0 


15.0 


96.5 


0 


0 


0 


0 


1.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4 


NA 


47.0 


NA 


34.0 


47.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


4.6 


62.0 


96.5 


40.0 


62.0 


96.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.6 


31.0 


96.5 


20.0 


31.0 


96.5 


40.0 0 


0 


1.0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


9 


NA 


195.0 


ΝΑ 


56.0 


195 


NA 


22.00 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


14.0 


0 


10 


8 


8.9 


102.0 


192.7 


46.0 


102 


192.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


17 


8.9 


297.0 


192.7 


102.0 


297 


192.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.5 


8.9 


148.5 


192.7 


51.0 


148.5 


192.7 


0 


0 


8.0 


5.0 


3.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


6 


9.2 


99.0 


201.3 


47.0 


99.0 


201.3 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


4 


5.5 


31.0 


147.6 


15.0 


31.0 


147.6 


10 


13.0 4.0 


6.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


7 


NA 


78.0 


NA 


21.0 


78.0 


NA 


7.0 


0 


2.0 


3.0 


0 


1.0 


11.0 10 


0 


0 


0 


0 


9 


6.9 


61.0 


181.4 


21.0 


61.0 


181.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


26 


21.6 


269.0 


530.3 


104.0 


269.0 


530.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


6.5 


7.2 


67.3 


176.8 


26.0 


67.3 


176.8 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of July , 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 


Ambala 


10 . 


Jind 


11 . 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition . Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition . Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition and public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd.)... , 


Assistant Director , 
for Director General, Land Records , Haryana. 
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Statement showing district wise average/normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of July , 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall in 

MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


40.0 


121.8 


Below normal 


3.5 


2 . 


Rohtak 


38.0 


195.7 


Below normal 


5.5 


3 . 


56.7 


176.4 


Below normal 


4.5 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


28.0 


107.5 


Below normal 


4.0 


5 . 


Jhajjar 


122.8 


133.5 


Below normal 


8.4 


6 . 


Karnal 


73.5 


206.4 


Below normal 


6.0 


7 . 


108.0 


184.6 


Below normal 


8.0 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


221.0 


305.9 


Below normal 


10.0 


9 . 


Ambala 


114.0 


294.2 


Below normal 


7.5 


55.0 


154.5 


Below normal 


8.0 


10 . Jind 
11. M /garh 
12 . Rewari 


85.5 


148.6 


Below normal 


4.0 


88.5 


144.5 


Below normal 


6.0 


13. Panchkula 


83.0 


327.6 


Below normal 


11.0 


81.5 


200.0 


Below normal 


8.5 


14. Sonipat 
15 . Bhiwani 


80.2 


133.6 


Below normal 


6.2 


16 . 


K /kshetra 


48.5 


207.0 


Below normal 


6.0 


17 . 


Kaithal 


47.3 


142.5 


Below normal 


6.0 


18 . 


Sirsa 


31.0 


96.5 


Below normal 


4.0 


19 . 


Faridabad 


148.5 


192.7 


Below normal 


8.5 


20 . 


Mewat 


93.5 


174.2 


Below normal 


6.0 


21. 


Palwal 


67.0 


176.8 


Below normal 


6.5 


During the month of July , 2017 below normal rainfall was recorded of all districts in the State . 


(Sd.). .. , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 


55597 —C.S.-H.G.P., Chd . 


